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Visit Number: ` 44922501255 

Patient Name: ` ous S b Aas) 

Age / Sex: 36 Year / Male 
Referred By: Prof : - 

Client Name: 45251 


TEST NAME RESULT 


Covid 19 by PCR Positive 


N.B. :Source: Nasopharyngeal Swab 
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UNIT REFERENCE RANGE 


Negative 


Dr.Fatma Nasrat 
Professor of Clinical Immunology, 
Faculty of Medicine, Paris University 
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Visit No.: 44922501255 Patient Name: Ja sb sas / 5G. Patient ID: 141220298 


Visit Date: 26 Jan 2022 Branch : B-Kafr El-Sheikh Age: 36 year 

Receipt No.: . 1206 Ref. Doctor: e Result Date: 26 Jan 2022 

Payment Date: 26-01-2022 Customer: oiio yig Egal aS xu» shbil Abt Insurance No 15069 
12:01:44 E9ào]l - Immunity PCR 


tem Type | ——  WemName — Dee 
immunity PCR NN 


Current Receipt Amount: 600 Total Amount: 600 
Payment User Name: 344] 3050 30> Discount: 0 
Payment Date Time: 1/26/2022 9:59:39 AM Final Amount: 600 


(ris 600 : F P Aal Lal mU Total Received: 600 
- Balance Amount: 


User ID : bg 141220298 
Pasword:  BH85IN8O 


Lao dansll ah disaaill all às Shell sls Ah Adel! Sall ose) Lë al së alls Lal ba qo abl deua JS coussill clas diu äi 
Lal bas REI Jis 3 slall sl ua wll due lala a. hel coles JL 
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